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WPS11 (mm Panel) CIRCUIT INTERCONNECT DIAGRAM 

NOTE: Diode tests are conducted with the board disconnected. 

Step 1: RL On command turns on 5V (pins 9, 10, 12) and 12V (pins 5,6). Also 5V Det from SMPS when 5V turns on. 
Step 2: M5 On command Turns on M5V 

Step 3: Vs On command Turns on Va first then VS. Also, 17V turns on with Vs On command 


Connect Scope between Waveform TP on Y-Drive and Gnd 
Use RMS information just to check for board activity. 

P302 


P304~P116 
12) CLKT 
11) 0C2 T Odd 
10) OC1 T B Odd 
9) OC1 T B Even 
8) +5VFG 
7) +5VFG 
6) Data Out Odd 
5) Data Out Even 
4) FGnd 
3) n/c 
2) VScan 
1) VScan 


XT 


P301-P114 
All Pins FGnd 

P306-P115 
5~12) FGnd 
4) Data Odd Out 
3) Data Even Out 
2) OC2 T Even 
1) STB T 


Pin 

Label 

Diode 

1-2 

*Vs 

Open 

3 

nc 

nc 

4-5 

Gnd 

Gnd 

6-7 

*Va 

Open 

8 

Gnd 

Gnd 

9,10 

M5V 

1.29V 


To Check FG5V to the Y Drive, measure 

across capacitor C170/C270 

All Y-Drive voltages measured from FGnd. 


FS302 Diode Check 
Open (In Circuit) 
Open (No Connectors) 
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VSC 
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Y-Drive 

Lower 


P812 


Pin 

Label 

Diode 

9,10 

M5V 

0.093V 

8 

Gnd 

Gnd 

6-7 

*Va 

Open 

4-5 

Gnd 

Gnd 

3 

nc 

nc 

1-2 

*Vs 

Open 


k (Vs) Variable according 
to Panel Label 


P814SMPS to Main 


P812 


SMPS 

POWER SUPPLY 


VS Adj 
VR951 


| P811 || 


F801 

8A/250V 

4.57V STBY 
391V RUN 


P811 


VR901 
VA Adj 


P813 

a I 


FI 01 (AC) 
1 5A/250V 


- CF-vD - 

AC In 

SC101 


Pin 

Label 

Diode 

1,2 

*VS 

Open 

3 

n/c 

n/c 

4,5 

Gnd 

Gnd 

6,7 

*VA 

Open 

8 

Gnd 

Gnd 

9,10 

M5V 

0.093V 


P814 

CN701 
n/c 


1* 


To run the Z-SUS without the Y-SUS. 

Jump Audio 17V from SMPS to pin 1 of PI 00, 
SMPS must be running OK. 


Connect Scope 
between Waveform TP 
on Z board and Gnd 
Use RMS information 
just to check for board 
activity. 


PI 00 Z-SUS to P2 Control 



Pin 

Label 

STBY 

Run 

No Load 

1, 2 

17V 

OV 

17V 

17V 

3,4 

Gnd 

Gnd 

Gnd 

Gnd 

5, 6 

12V 

OV 

12V 

12V 

7, 8 

Gnd 

Gnd 

Gnd 

Gnd 

9, 10 

5V 

OV 

5.14V 

5V 

11 

Stby 5V 

4.94V 

4.94V 

5V 

12 

5V 

OV 

5.14V 

5V 

13, 14 

Gnd 

Gnd 

Gnd 

Gnd 

15, 16 

Gnd (n/c) 

Gnd 

Gnd 

Gnd/nc 


Pin 

Label 

STBY 

Run 

No Load 

17 

5V Det 

OV 

4.7V 

5V 

18 

AC Det 

4.9V 

4.9V 

5V 

19 

RL On 

OV 

3.2V 

OV 

20 

Vs On 

OV 

3.2V 

OV 

21 

M5 On 

OV 

3.2V 

OV 

22 

Auto Gnd 

OV 

OV 

5V 

23 

Stby5V 

4.94V 

4.94V 

5V 

24 

Key On 

OV 

OV 

5V 


FS301 Diode Check 
'A Open (In Circuit) 
Open (No Connectors) 

A FS303 Diode Check 
0.093V (In Circuit) 
1.29V (No Connectors) 


P200 Control to SMPS P813 


Pin 

Label 

Run 

Diode 

1-4 

M5V 

5V 

0.9V 

5-8 

Gnd 

Gnd 

Gnd 


To Check for Y-SUS Drive Waveform 
With the Y-Drive boards Disconnected 
Use the bottom leg of C326. 

Or Pins 1~2 of P304 
Or Pins 11-12 of P303 
392V p/p (Flat bottom) 


With the unit on, if D7 is not on, check 5V supply. 
If present replace the Control PCB. 

If missing, see (To Test Power Supply) 


M5V 

Gnd^ Gnd 
M5V 




Pin 1-5 
(17.8V) 
Y-SUS and Y Drive Signals 


^■i uijJ 

P202 


P200 E 

>* 


P813 SMPS to Control 


Pin 

Label 

Run 

Diode 

1-4 

M5V 

5V 

0.093V 

5-8 

Gnd 

Gnd 

Gnd 


Pin 

Label 

Run 

Diode 

1 

15V (17V) 

17.8V 

1.9V 

2 

15V (17V) 

17.8V 

1.9V 

3 

15V (17V) 

17.8V 

1.9V 

4 

15V (17V) 

17.8V 

1.9V 

5 

CTRL OE 

0.06V 

Open 

6 

ER UP 

0.19V 

Open 

7 

ERDN 

0.22V 

Open 

8 

GND 

Gnd 

Gnd 

9 

Z Bias 

3.16V 

Open 

10 

GND 

Gnd 

Gnd 

11 

ZSUS UP 

0.4V 

Open 

12 

ZSUSDN 

0.6V 

Open 


PI 01 Z-SUS to P811 SMPS 


Pin 

Label 

Diode 

1-2 

*Vs 

Open 

3 

nc 

nc 

4-5 

Gnd 

Gnd 

6-7 

*Va 

Open 

8 

Gnd 

Gnd 

9,10 

M5V 

Open 


SMPS Test - Unplug P814 to Main board. 

Apply AC, all voltage should run. 

See “Auto Gen” on the Control board to perform a Panel Test. 

If all supplies do not run when A/C is reapplied, disconnect P81 1 , 
P812, P813 to isolate the excessive load. Use two (100W) light bulbs 
in series between Vs and Gnd to place a load on the SMPS. 


P2 Control to PI 00 Z-SUS 


Pin 

Diode 

1-4 

1.9V 

5 

Open 

6 

Open 

7 

Open 

8 

Gnd 

9 

Open 

10 

Gnd 

11 

Open 

12 

Open 


Main Back Side Regulators 

IC201 NV RAM 
1,2) Gnd 
3,4) Gnd 
5,6) 3.29V 

7) Gnd 

8) 3.29V 

IC202 HDCP 
1,2) Gnd 

3) 3.29V 

4) Gnd 
5,6) 3.29V 

7) Gnd 

8) 3.3V 

IC602, IC802 

1 ) 5 V 

2) 4.6V 

3) 4.6V 

4) 3.3V 

5, 6, 7, 8) Gnd 



* (Vs) Variable according 
to Panel Label 
Va is not used by Z-SUS 


FS101 Diode Check 
0.97V (In Circuit) 

1 ,9V (No Connectors) 


Main Front Side Regulators 


FS901 


FS901 Diode Check 
(M5V) i 0 097V ( ln Circuit) 
A IW\I 129V < No Connectors) 
om/izov D909/910 Diode Check 
D909 Cathode Side 
Dgi0 0 .9 6 7V (I.C.) 

- — - 1.18V (N.C.; 

T901 J I 

FG15V 

10908] ^:^ 



Floating Gnd 


P303-P214 
12) VScan 
11) VScan 
10) n/c 
9) FGnd 

8) Data Out Even 
7) Data Out Odd 
6) +5VFG 
5) +5VFG 
4) OCI T B Odd 
3) OCI T B Even 
2) CLK B 
1) QC2 B Odd 


P305-P215 
12) OS2 B Even 
11) STB B 
9-1) All FGnd 

P308-P216 
All Pins FGnd 


Va 


1 


FS901 Protects T902 for 
FG15V and FG5V Creation 


P121 


P307 Y-SUS 


Short across pins 1 and 
2 of P6 Auto Gen to 
generate a test pattern. 
(Note: Must Remove 
LVDS Cable). 




D7 
IC12 

1 (0V) 

2 (2.5V) 

3 (5.0V) 


IC302^HlC303 


P101 

Pin 1-4 is 
3.3V to TCP 1 (0V) 
from IC304 2 (3.3V) 
3 (5.0V) 

w .j? IC304 

h auto 

GEN 


Control 

□I 


*FL4 

M5V 


929Hz 

A X2 I 


P2 

ipLsiaa 

M5V P5 | 
IC7 1 (0V) 
mm 2 (3.3V) j 
*^3 (5.0V) 

Pin 1-4 is I 
3.3V to TCP 
from IC304 


PI 02 


1 (0V) 2 (3.3V) 3 (5V) 
Pin 1-4 is 3.3V to |C16 
TCP from IC304 •— PR 

™ ®S N/C 


P104 


Note: IC304 (3.3V Regulator) 
routed to all X Boards 

To Test Control board: 

Disconnect all connectors except the SMPS. 
When set turned on, observe Control board LED. 
If it’s on, most likely Control board is OK. 

If M5V is not present on P200 pins 1-4, jump 
STBY 5V from SMPS P814 Pin 24. 


3.3V and X-Drive 
Left RGB Signals 


LVDS 


YY 


IC302 

IC804 USB 

1.3V VDDC REG 

POWER 

1) 5.4V 5) 0.9V 

1) 5V 4) 0V 

2) 4.95V 6) 0.9V 

2) Gnd 5) 0V 

3) 1.3V 7) 4.9V 

3) 3.3V 6) 5V 

4) Gnd 8) 3.6V 



Ft IR P102 « P101 

Intelligent 
Sensor 


* If the complaint is no 
video and shorting the points 
(AutoGen) causes video to 
appear suspect the Main 
board or LVDS cable. 

Note: LVDS Cable must be 
removed for Auto Gen to 
work. 


3.3V and X-Drive 
Center RGB Signals 


And Power SW 


T 


rim \ 

[PI 01 Ft Keys | 


PI 01 (Ft Keys) to PI 02 (Ft IR) 


Pin 

Label 

Stby/Run 

Diode Check 

1 

Key 1 

3.3V 

Open 

2 

Key 2 

3.3V 

Open 

3,4 

Gnd 

Gnd 

Gnd 


P1001 (Main) to P101 (Ft IR) 


► 

To 

Speakers 
(All Pins 
8.5V) 


Pin 

Label 

STBY 

Run 

Pin 

Label 

STBY 

Run 

1 

IR 

4.86V 

4.95V 

9 

Gnd 

Gnd 

Gnd 

2 

Gnd 

Gnd 

Gnd 

10 

5VST 

5V 

5V 

3 

Key 1 

3.27V 

3.27V 

11 

3.3VST 

0.34V 

5.1V 

4 

Key 2 

3.27V 

3.27V 

12 

Gnd 

Gnd 

Gnd 

5 

PKEY 

OV 

OV 

13 

LED R 

2.94V 

OV 

6 

Gnd 

Gnd 

Gnd 

14 

LED W 

OV 

2.91V 

7 

EyeSCL 

OV 

3.28V 

15 

PWM 

OV 

OV 

8 

EyeSDA 

OV 

3.28V 



P1001 


P1006 1 

12 3b 

iJ ±11 


# 


(rsronj 

L318 


IC503 
9V Reg 


PI 005 L 


IC803 

□ r*“ 

c3e* ^ 

o J □ 

IC802 

A #1Q890 


Audio 

Amp 

IC601 

1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 


301 Reset IC1 

1" A °303 b e 

«-*a^ Q3 ° 2 . 

C, |*0 
Q1002 










IC304 
1 23 

m 

2 

IC201 

□ 


l J 

1) 5.1V 

3) 3.2V 

5) 0V 

• 

2) Gnd 

4) 0V 

6) 5.1V 


P1003 

LVDS 


IC804 


Analog 

Digital 

S(0V) 

S (3.3V) 

G (3.3V) 

G (0V) 

D (3.3V) 

D (3.3V) 


12Mhz 


MAIN BOARD 


Q504 

B E G s CM 

Q501 ¥# m IC502 

C ln Out Gnd 


H IC202 


25Mhz 

Q502 


A A 

627 C ^M 

a And. 

u Q( 

> c 4 a 

A A IC602 







IC503 



3. 3 VST 
Reg 

1.8VMST 

Reg 

3.3VMST 

Reg 

1 .2VPVSB Reg 
On = Digital CH 

Tuner 
9V Reg 

Tuner 
5V Reg 

1 

Gnd 

0.6V 

Gnd 

Gnd 

12V 

3.8V 

2 

3.3V 

1.85V 

3.0V 

In 0V/3.3V 

Gnd 

5.0V 

3 

5V 

3.3V 

4.9V 

Out 0V/1 ,2V 

8V 

8V 


TUNER TU501 
TDVW-H103F 


Grayed Out ICs are located on Back 


0503 ^3 


4.7V mm 

• 6 .§ 


Tuner 
5V Reg 


Pin 

Run 

Diode Check 

1,2, 3, 4 

VA Voltage 

Open 

5 

nc 

nc 

6,7 

Gnd 

Gnd 


Pin 

Run 

Diode Check 

1,2, 3, 4 

VA Voltage 

Open 

5 

nc 

nc 

6,7 

Gnd 

Gnd 


P101 


PI 02 


P103 


PI 04 


P105 


P106 


P1 10 
3.3V in 
on Pins 
57-60 

P107 * 


P120 
Va out 
on Pins' 
1~12 

P108 


j 


Va 


P220 
Va in on 
Pins 19-30 


X-Board Center 


P201 


P202 


P203 


P204 


P205 


P210 
3.3V in on 
Pins 57-60 

P206 


P221 

Va out on 
Pins 1-12 


P207 


Va 


3.3V and X-Drive Right RGB Signals 


P320 
Va in on 
Pins 19-30 

^ P301 


P310 
3.3V in on 
Pins 57-60 

- P302 


X-Board Right 


P303 


P304 


P305 


P306 


P307 


P308 


Q Q U 









60PS11 LVDS 
PI 003 

WAVEFORMS 

Connector PI 003 
Configuration 

_ indicates 


signal pins. 


2 
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4 

o o 

6 

o o 

8 

o o 

10 

o o 

12 

• • 

14 

• • 

16 

• • 

18 

• • 

20 

• • 

22 

• • 

24 

o o 

26 

o o 


1 
3 
5 


9 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

25 


NOTE: LVDS PI 003 
Information 

There are actually 12 
pins carrying Video 2 
pins are carrying clock 
signals (17 and 18) to 
the Control board. With 
high activity video, pins 
21 and 22 would have 
signals present. 


WAVEFORMS: 

Waveforms taken using 
SMTP Color Bar input. All 
readings give their Time 
Base related to scope 
settings. 

All waveforms taken from 
the PI 003. 


PI 003 LVDS (Pin 1 1 ) 5uSec / 71 8mV 

HE 



PI 003 LVDS (Pin 1 1 ) 2uSec / 71 8mV 


PI 003 LVDS (Pin 15) 5uSec / 648mV 

mi" 1 *' 



PI 003 LVDS (Pin 1 5) 2uSec / 648mV 


PI 003 LVDS (Pin 19) 5uSec / 702mV 







PI 003 LVDS (Pin 1 9) 2uSec / 702mV 


PI 003 LVDS (Pin 12) 5uSec / 565mV 



PI 003 LVDS (Pin 12) 2uSec / 565mV 


PI 003 LVDS (Pin 1 6) 5uSec / 41 4mV 



PI 003 LVDS (Pin 16) 2uSec / 414mV 


PI 003 LVDS (Pin 20) 5uSec / 563mV 



nil kLibiiriidi 


■ Oils 


PI 003 LVDS (Pin 20) 2uSec / 563mV 


PI 003 LVDS (Pin 1 3) 5uSec / 479mV 



PI 003 LVDS (Pin 1 3) 2uSec / 479mV 


PI 003 LVDS (Pin 1 7) 5uSec / 71 7mV 
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mmmmm 



PI 003 LVDS (Pin 17) 2uSec / 717mV 


PI 003 LVDS (Pin 21 ) 5uSec / 82mV 











P1003 LVDS (Pin 21 ) 2uSec / 82mV 


PI 003 LVDS (Pin 14) 5uSec / 594mV 

(iJjdlOOmW 







PI 003 LVDS (Pin 14) 2uSec / 594mV 


PI 003 LVDS (Pin 18) 5uSec / 624mV 



PI 003 LVDS (Pin 1 8) 2uSec / 624mV 


PI 003 LVDS (Pin 22) 5uSec / 140mV 



»■■ ■" > 



4 4"" 
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PI 003 LVDS (Pin 22) 2uSec / 140mV 








































































